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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 41 


11 Φεβρουάριου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αριθμ. 92 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

Διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» 
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά 
όπως αυτό καθορίζεται από το Π. Δ. 28/ΦΕΚ1 Α'/15.1.1980 
«Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η «Προμήθεια 
ειδών ιχθυοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών» προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 14.004,36 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.ΠΑ. 8 %. Η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Παιδι¬ 
κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού 
έτους 2005, είναι σε βάρος του Κ.Α. 10.6481.0004. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύ¬ 
πο, σύμφωνα με το άρθρο 18παρ. 1 του Π. Δ. 28/1980. Η 
δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Νομικού Προσώ¬ 
που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλί¬ 
ου» (Κάλχου 48-50) τη 22.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:30 έως 11:00 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στη δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδο¬ 
τημένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», την 
22.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 11:30 απάτην 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 
17του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές των προς 
προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτώνπου 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευ¬ 
τών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά 
στην Ελληνική γλώσσα για το σύνολο της προμήθειας. 


5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλαδή στο σύνολο (700,22 €), σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 15παρ. 8του Π. Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο¬ 
νηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στο γραφείο 
του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώ¬ 
ση (Γραφείο Ν.Π., Κάλχου 48-50 4ος όροφος, τηλ. 210 
26.49.888, ίαχ210-26.49.888 Τ.Κ. 131 22). 

Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αριθμ. 90 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

Διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» 
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά 
όπως αυτό καθορίζεται από το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α715.1.1980 
«Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων και 
προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η «Προμήθεια 
ειδών Κρεοπωλείου» προϋπολογισμού δαπάνης 22.188,60 
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 8 %. Η σχετική εγγεγραμ¬ 
μένη πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Νομι¬ 
κού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δή¬ 
μου Ιλίου», οικονομικού έτους 2005, είναι σε βάρος του Κ.Α. 
10.6481.0004. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τηντελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύ¬ 
πο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Π. Δ. 28/1980. Η 
δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Νομικού Προσώ- 
























646 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλί¬ 
ου» (Κάλχου 48-50) τη 21.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:30 έως 12:00 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στη δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδο¬ 
τημένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», την 
21.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 12:30 από 
την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω¬ 
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, 
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα για το σύνολο της προμήθειας. 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλαδή στο σύνολο (1.109,43 €), σύμφωνα με το 
άρθρο 15παρ. 8του Π. Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρε¬ 
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στο γραφείο 
του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώ¬ 
ση (Γραφείο Ν.Π., Κάλχου 48-50 4ος όροφος, τηλ. 210 
26.49.888, ίαχ 210-26.49.888 Τ.Κ. 131 22). 

Ο Πρόεδρος τουΔ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αριθμ. 91 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

Διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά όπως αυτό καθορίζεται από το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 
Α715.1.1980 «Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών 
έργων και προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η 
«Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστείου» προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 18.615,50 €, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου Φ.ΠΑ. 8 %. Η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Παιδι¬ 
κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού 
έτους 2005, είναι σε βάρος του Κ.Α. 10.6481.0004. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύ¬ 
πο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Π. Δ. 28/1980. Η 
δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Νομικού Προσώ¬ 


που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλί¬ 
ου» (Κάλχου 48-50) τη 22.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9:30 έως 10:00 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στη 
δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτη¬ 
μένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», την 
22.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 από την 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω¬ 
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, 
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα για το σύνολο της προμήθειας. 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλαδή στο σύνολο (930,83 €), σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 15 παρ. 8 του Π.Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο¬ 
νηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στο γραφείο 
του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώ¬ 
ση (Γραφείο Ν.Π., Κάλχου 48-50 4ος όροφος, τηλ. 210 
26.49.888,13x210-26.49.888 Τ.Κ. 131 22). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αριθμ. 88 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 

Διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά όπως αυτό καθορίζεται από το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 
Α'/15.1.1980 «Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών 
έργων και προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η 
«Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου» προϋπολογισμού 
δαπάνης 25.796,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 8 %. 
Η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό έγκριση προ¬ 
ϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρε¬ 
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 
2005, είναι σε βάρος του Κ.Α. 10.6481.0004. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τηντελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύ¬ 
πο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Π. Δ. 28/1980. Η 
δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Νομικού Προσώ- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


647 


που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλί¬ 
ου» (Κάλχου 48-50) τη 21.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
9:30 έως 10:00 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στη 
δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτη¬ 
μένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», την 
21.2.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 απάτην 
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω¬ 
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, 
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα για το σύνολο της προμήθειας. 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλαδή στο σύνολο (1.289,84 €), σύμφωνα με το 
άρθρο 15παρ. 8του Π. Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρε¬ 
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στο γραφείο 
του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώ¬ 
ση (Γραφείο Ν.Π., Κάλχου 48-50 4ος όροφος, τηλ. 210 
26.49.888, 13Χ 210-26.49.888 Τ.Κ. 131 22). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αριθμ. 89 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

Διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με «ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά όπως αυτό καθορίζεται από το Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 
Α'/15.1.1980 «Περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών 
έργων και προμηθειών» με σφραγισμένες προσφορές η 
«Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστείου» προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 45.983,74 €, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου Φ.ΠΑ. 8 %. Η σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Παιδι¬ 
κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού 
έτους 2005, είναι σε βάρος του Κ.Α. 10.6481.0004. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τηντελευταία ημερομηνία δημοσίευσης 
περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύ¬ 
πο, σύμφωνα με το άρθρο 18παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980. Η 


δημοπρασία θα γίνει στο γραφείο του Νομικού Προσώ¬ 
που «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλί¬ 
ου» (Κάλχου 48-50) τη 21.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:30 έως 11:00 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στη δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδο¬ 
τημένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών. 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», την 
21.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 11:30 από 
την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 17 του Π.Δ. 28/1980, αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
των προς προμήθεια ειδών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω¬ 
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, 
Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα για το σύνολο της προμήθειας. 

5. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια αρίστης 
ποιότητας και θα παραδίδονται τμηματικά στους Παιδι¬ 
κούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες παραγγελίες. 

6. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της συνολι¬ 
κής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμή¬ 
θειας δηλαδή στο σύνολο (930,83 €), σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 15παρ. 8του Π. Δ. 28/1980. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο¬ 
νηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου». 

7. Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στο γραφείο 
του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί του Δήμου Ιλίου» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώ¬ 
ση (Γραφείο Ν.Π., Κάλχου 48-50 4ος όροφος, τηλ. 210 
26.49.888,13x210-26.49.888 Τ.Κ. 131 22). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
Αριθμ. 3192 

Ο Δήμαρχος Πτολεμάίδας προκηρύσσει επαναληπτικό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 136.880 ευρώ με το Φ.Π. Α. και με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδκς στη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
στην πόλη της Πτολεμάίδας, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 
455/2004 και 677/2004 και Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους 
όρους που συνέταξε η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ 
αριθμ. 140/2004 απόφαση της και συγκεκριμένα: 

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΙΣΗΣ 150,000 λίτρα 

2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30.000 λίτρα 

3) ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 10.000 λίτρα 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Φεβρουάριου 2005, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμάίδας (25ης Μαρ¬ 
τίου 15) ενώπιοντης Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 
2% στις τιμές της μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του 
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Φ,Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των 2.740 Ευρώ και κατατί¬ 
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Πληροφορίας και τα σχετικά έντυπα παρέχονται από τη 
Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. ( αρμόδ. υπάλ. Αικατ. Κυδώνα τηλ. : 
24630/57610 και 57611). 

Πτολεμάίδα, 9 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ 

Αριθμ. 397 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνος προκηρύσει Δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεαας, με έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 περί δημοσίων έρ¬ 
γων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το Ν. 2229/1994, το Ν. 2576/1998, το Ν. 2576/1998, 
το Ν. 2940/2001, το Ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών 
τους Π.Δ. και Υπουργικών αποφάσεων, για την εκτέλεση 
του έργου: Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης οικ. Κρυο- 
νερίου χωρητικότητας 50 μ3» πρ/σμού 14.584,80 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Φεβρουάριου 2005, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνος. Στον διαγωνισμό δι¬ 
καιούται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) Η 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη τις Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης η του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) Η της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με 
το δημοπρατούμενο. 

Δ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 Π.Δ. 472/85) για έργα Οικο¬ 
δομικά. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του πρ/σμού της μελέτης 
δηλαδή ποσού 250,00€. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου του Ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Γόρτυνος στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουντα τεύχη, μέχρι 
και την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής 


της δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου Γ όρτυνος 
και της ΤΥΔΚ Ν. Αρκαδίας. 

Καρύταινα, 9 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 471 

Ο Δήμαρχος ΡΕΘΥΜΝΗΣ προσκαλεί τους Μελετητές 
Γ ραφεία Μελετών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ ΡΕΘΥ¬ 
ΜΝΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, μέχρι 
τις 28.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. Αιτήσεις 
που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα αποκλείονται από τη 
διαδικασία επιλογής. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβληθούν 
στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνης, οδός Λ. Κουντου- 
ριώτη 84, 74100 Ρέθυμνο. 

1. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. Κωδικός ΣΑΜ 075/3 

3. Κωδικός έργου 61.00.03 

4. Τίτλος έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

5. Αριθμός Υποέργου 1 

β.ΤίτλοςΥποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΑΣΣΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 

7. Προϋπολογισμός Υποέργου 147.500.00ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάδειξη και αποκατά¬ 
σταση των όψεων των βενετικών και οθωμανικών χτισμά¬ 
των, καθώς και των κτιρίων τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής 
που περιβάλλουν την πλατεία των Πρασσών Ρεθύμνου. 

Μέσα από τη μελέτη θα προβλεφθούν η αναστήλωση 
και στερέωση του εξωτερικού περιβλήματος των παρα¬ 
πάνω κτιρίων, καθώς και επεμβάσεις ανάδειξης του φυσι¬ 
κού τους περιβάλλοντος (καλντερίμνια,πλατεία), μαζί με 
τα απαραίτητα δίκττυα και εγκαταστάσεις υποδομής. 

1. Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 
125.000 ευρώ του ΦΠΑ με πίστωση 147.500 Ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 

2. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με απευθείας επιλογή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 
11 του Ν 716/1977 και των διατάξεων του εκτελεστικού του 
ΠΔ194/1979 μετά από συγκριτική αξιολόγηση των στοιχεί¬ 
ων των αιτήσεων που θα υποβληθούν και βάσει αιτιολογη¬ 
μένης απόφασης του εργοδότου. Η εκπόνηση της θα γίνει 
σύμφωνα με τον Ν. 716/1977, τα Π.Δ. 194/1979 και Π.Δ. 
697/1974, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/1989 και τα 
προδιαγραφόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3. Η αμοιβή της μελέτης καθορίξεται κατ’ αποκοπή, με 
βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 γτου Π.Δ. 696/1974 όπως 
ισχύει, στο ποσό των 125.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Ο 
Φ.Π.Α. (22.500 ευρώ) βαρύνει τον εργοδότη. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις 
της Σ.Α.Μ. 075/3, Κωδικός Έργου: 61.00.03. 

4. Δεκτές γίνονται αιτήσεις από: 
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I) Έλληνες μελετητές και Ελληνικά γραφεία μελετών που 
είναι εγγεγραμμένα στο ισχύον μητρώο μελετητών του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έχουν πτυχίο στις παρακάτω κατηγορίες: 

α) Πτυχίο Γ τάξης στην κατηγορία 6 (Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες). 

Αμοιβή μελέτης 78.000,00 ουίΌ 

β) Πτυχίο Β' τάξης στην κατηγορία 7 (Ειδικών Αρχιτε¬ 
κτονικών Μελετών). 

Αμοιβή μελέτης 14.000,00 θυΐΌ 

γ) Πτυχίο Β' η Γ' τάξης στην κατηγορία (8) Στατικών Με¬ 
λετών) . 

Αμοιβή μελέτης 24.000,00 ουίΌ 

δ) Πτυχίο Α' η Β'τάξης στην κατηγορία (9) Ηλεκτρομη- 
χανολογικών Μελετών). 

Αμοιβή μελέτης 9.000,00 θυΐΌ. 

Στις παραπάνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
18%. Τα στάδια των μελετών που θα παραδοθούν είναι 
προμελέτη μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης. 

II) Αλλοδαπούς μελετητές, υπηκόους κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εγκαταστημένους στα 
κράτη-μέλη της ΕΈ. ή από γραφεία μελετών που έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της Ε.Ε., 
εφ’ όσον η δραστηριότητάτους παρουσιάζει συνεχή και 
ουσιαστικό δεσμό με την οικονομία της Ελλάδας, αλλά 
και από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.) ή από χώρες που έχουν υπογράψει και κυ¬ 
ρώσει τη συμφωνία γιατιςΔημόσιες Συμβάσεις σύμφωνα 
με τον Ν. 2513/27.6.1997 (Φ.Ε.κ. 139α). 

Οι αλλοδαποί μελετητές πρέπει να έχουν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και το δυναμικό για κάθε κατηγορία 
μελέτης αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για τους Έλ¬ 
ληνες μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι Ελληνικό Μη¬ 
τρώο Μελετητών (Ε.Μ.Μ.) και τα γραφεία μελετών δυνα¬ 
μικό για κάθε μελέτη αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται 
για τα ελληνικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με όσα ανα- 
φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και όπως αυτά 
καθορίζονται με βάση τν Νόμο 716/1977 και τα εκτελεστι¬ 
κά του Π.Δ., όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

III) Κοινοπραξίες ή συμπράττοντα γραφεία των παρα¬ 
πάνω παραγράφων με οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Ο χρόνος σύνταξης της μελέτης ορίζεται σε 8 μήνες. 
Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ελέγχου και 
έγκρισης των φάσεων της μελέτης από τον εργοδότη. 

Η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τον αναλυτικό φά¬ 
κελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να έχει υποβλη¬ 
θεί στο Δήμο Ρεθύμνης μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
από τις συμπράξεις μελετητών ή μελετητικών γραφείων. 
Τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, με ποινή απο¬ 
κλεισμού είναι τα εξής: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών Π.Δ. στην 
οποία θα αναγράφονται: 

• Το όνομα ή η επωνυμία όλων των συμπραττόντων 

• Ο αριθμός μητρώου για τους κατόχους μελετητικών 
πτυχίων 

• Η κατηγορία και η τάξη του πτυχίου ή ο τίτλος του πτυ¬ 
χίου ΑΕΙ 

• Η έδρα 

• Η αίτηση πρέπει να είναι κοινή, να συνυπογράφεται 
απαραιτήτως από τους νόμιμους εκπροσώπους όλωντων 
συμπραττόντων και να αναφέρεται σε αυτήν ο κοινός εκ¬ 
πρόσωπος τους. 

2. Κάθε μελετητής ή γραφείο μελετών που συμμετέχει 
στην σύμπραξη πρέπει να καταθέσει: 


2.1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μελετητικού 
πτυχίου συνοδευόμενο με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις 
του Ν 1598/1988, που Θα αναφέρει απαραίτητα: 

• Την ισχύ του μελετητικού πτυχίου 

• Την αποδοχή της σύμπραξης 

• Τον τρόπο κατανομής της αμοιβής μεταξύ των μελε¬ 
τητών ή γραφείων μελετητών των συμπραττόντων 

• Τον νόμιμο εκπρόσωπο τους έναντι του εργοδότη 

• Την αποδοχή της συνεργασίας των ειδικών επιστημό¬ 
νων για την εκπόνηση της μελέτης και ότι η αμοιβή τους 
θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

2.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1988 στην οποία θα 
αναφέρονται απαραίτητα σε μορφή πίνακα: 

Οι μελέτες παρόμοιας ή παρεμφερούς φύσεως και τα 
έργα που έχουν εκπονηθεί από το μελετητή, ή γραφείο 
μελετών στα πλαίσια οποιουδήποτε μελετητικού σχήμα¬ 
τος, όπου θα παρέχονται τα αναγκαία στοιχεία από τα 
οποία θα προκύπτει η εμπειρία του μελετητή ή γραφείο 
μελετών για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης. Η 
δήλωση αυτή αφορά τις μελέτες που έχουν ανατεθεί από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ ή από οποιαδήποτε άλλο ελληνικό φορέα 
(Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α., 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και λοιπούς Οργανι¬ 
σμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος). Τα στοιχεία αυτά θα 
παρέχονται υπό μορφή πίνακα που θα επισυνάπτεται στη 
δήλωση και θα περιλαμβάνει για κάθε παρόμοια ή παρεμ¬ 
φερή μελέτη, που έχει εκπονηθεί από τον μελετητή, ή 
γραφείο μελετών τα εξής: 

• Τον τίτλο της μελέτης και τον φορέα της. 

• Το στάδιο ή τα στάδια (συγκεντρωτικά) της κάθε με¬ 
λέτης που εκπονήθηκε. 

• Το έτος έγκρισης της κάθε μελέτης. 

• Το ποσοστό συμμετοχής επίτοις εκατό (%) της αμοι¬ 
βής και του αντίστοιχου ποσού αμοιβής. 

• Τυχόν παρατηρήσεις. 

2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1598/1988 στην οποία να 
αναφέρονται απαραίτητα σε μορφή πίνακα: 

Οι μελέτες και τα έργα που εκπονούνται από τον μελε¬ 
τητή, ή γραφείο μελετών στα πλαίσια οποιουδήποτε με¬ 
λετητικού σχήματος όπου θα παρέχονται τα αναγκαία 
στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η σημερινή απασχό¬ 
ληση (ή ο φόρτος εργασίας) του μελετητή ή γραφείων με¬ 
λετών κατά τον προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης της υπό 
ανάθεσης μελέτης. Ως μελέτες που εκπονούνται θεω¬ 
ρούνται όσες μελέτες δεν έχουν εγκριθεί. Η δήλωση αυ¬ 
τή αφορά τις μελέτες που έχουν ανατεθεί από το 
Υ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ. ή από οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό φορέα 
(Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α., 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και λοιπούς Οργανι- 
σμούςΔημοσίου Ενδιαφέροντος) για όλες τις κατηγορίες 
έργων, ανεξάρτητα από τη χρονολογία ανάθεσης και την 
πηγή χρηματοδότησης. Τα στοιχεία αυτά θα παρέχονται 
υπό μορφή πίνακα που θα επισυνάπτεται στη δήλωση και 
θα περιλαμβάνει για κάθε μελέτη που εκπονείται σήμερα 
ή θα εκπονείται κατά το χρόνο εκπόνησης της προς ανά¬ 
θεσης μελέτης τα εξής: 

• Τον τίτλο της κάθε μελέτης και τον φορέα της. 

• Την ημερομηνία ανάθεσης και υπογραφής του σχετι¬ 
κού συμφωνητικού αν τούτο έχει υπογράφει. 

• Τον προϋπολογισμό του έργου σε ευρώ κατά το χρό¬ 
νο ανάθεσης. 

• Το ποσοστό συμμετοχής επίτοις εκατό (%) της αμοι¬ 
βής και την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ 
για το υπολειπόμενο στάδιο ή τα στάδια που δεν έχουν 
ακόμη εκπονηθεί. 

• Την προβλεπόμενη χρονολογία περαίωσης. 
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• Τυχόν παρατηρήσεις. 

Τονίζεται ότι, στον υπόψη πίνακα θα αναγράφονται και 
οι μελέτες που εκπονεί ο μελετητής, ή το γραφείο μελε¬ 
τών ή οι εταίροι του για λογαριασμό εργολάβων στα πλαί¬ 
σια εν ενεργεία εργολαβιών, ή στα πλαίσια συμμετοχής 
των σε διαγωνισμό με το σύστημα (μελέτη - κατασκευή). 
Στον υπόψη πίνακα θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία 
υπηρεσίας Συμβούλου στα οποία θα αναφέρονται τα οι¬ 
κονομικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου και ο 
χρόνος παροχής των υπηρεσιών αυτών προς το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή προς οποιοδήποτε άλλο φορέα ή ότι, δεν 
παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. 

2.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα δηλώ¬ 
νεται: 

α) το επιστημονικό προσωπικό, είτε ανήκουν άμεσα είτε 
όχι στον μελετητή ή το γραφείο μελετών, και θα στελεχώ¬ 
σουν την ομάδα της υπό εκπόνηση μελέτης, 

β) τα τεχνικά μέσα, το μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό 
που διαθέτει η επιχείρηση για την εκπόνηση της μελέτης. 

2.5 Μεποινή αποκλεισμού απότηνδιαδικασία επιλογής, 
η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από περιληπτική έκθεση 
που θα περιέχει στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνι- 
ζόμενου θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης να δια¬ 
μορφώσει άποψη σχετικά με τις δυνατότητες και την ετοι- 
μότητάτου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο. 

2.6 Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα δηλώνεται η επι¬ 
στημονική δραστηριότητα, γενική επαγγελματική δρα¬ 
στηριότητα και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι θεωρούν ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση πλή¬ 
ρους εικόνας της εμπειρίας, του μελετητικού έργου και 
των δυνατοτήτων τους για την άρτια εκπόνηση της υπό 
ανάθεση μελέτης. 

6. Τα κριτήρια αξιολόγησης των γραφείων, που θα εκ¬ 
δηλώσουν ενδιαφέρον, για την ανάδειξη του καταλληλό¬ 
τερου για την ανάθεση της μελέτης θα είναι κατά σειρά 
και με φθίνουσα σειρά είναι τα κατωτέρω: 

Ια. Στην εμπειρία του γραφείου μελετών θα προσμε- 
τρηθεί αναλόγως και η εμπειρία των μελών του γραφείου 
που διαμορφώνουντο δυναμικό του, πριντην ένταξή τους 
στο υπόψη γραφείο, στην εκπόνηση μελετών παρόμοιας 
φύσης. 

1 β. Κατά την αξιολόγηση των μελών ομάδων εκπόνησης 
μελετών πέραν της εμπειρίας στην εκπόνηση παρόμοιας 
φύσης μελετών που αποτελείτο βασικό κριτήριο αξιολό¬ 
γησης, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον ευρύτερο τομέα 
δραστήριοτήτων παρόμοιου αντικειμένου των υπόψη με¬ 
λετών όπως π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιστημονι¬ 
κή δραστηριότητα, κλπ. Η εμπειρία των συμμετεχόντων 
θα συνδυαστεί και με την απαιτούμενη έκθεση (2.5.) 

2. Η πραγματική δυνατότητα εκπόνησης της μελέτης 
στον προβλεπόμενο χρόνο, σε συνδυασμό με τις ανει¬ 
λημμένες υποχρεώσεις για την εκπόνηση άλλων μελετών. 

3α. Τα στελέχη της ομάδας εκπόνησης της μελέτης. 

3β. Τα τεχνικά μέσα, ο τεχνικός εξοπλισμός και η σχετι¬ 
κή υποδομή που διαθέτει ο συμμετέχων ιδίως δε όσα 
έχουν σχέση με το αντικείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέ¬ 
ροντος που θα βοηθήσουν στην άρτια και έγκαιρη εκπό¬ 
νηση της υπό ανάθεση μελέτης. 

7. Οι μελετητές θα έχουντην υποχρέωση να προβούν σε 
όλες ης ενέργειες που απαιτούνται για να είναι υλοποιή- 
σιμες οι προτάσεις (εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις από εμπλε¬ 
κόμενες υπηρεσίες) και να καταθέσουν τεύχη δημοπρά- 
τησης για κάθε μία από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής ή τυχόν επαναληπτικής 
της θα βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Ρε- 


θύμνης(Δ/νση:Λ. Κουντουριώτη 8474100, Ρέθυμνοτηλ.: 
2831088330 ΡΑΧ: 283108831). 

Ρέθυμνο, 8 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 
-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
Αριθμ. 1039 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας τον επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 
«περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/1994, το Ν. 2576/ 
1998, το Ν. 2940/2001, το Ν. 3263/2004 και των εκτελε¬ 
στικών τους Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώ¬ 
ρου Μελιγούς μεταξύ γηπέδου και Πυροσβεστικής (Β' 
εργολαβία)», προϋπολογισμού (64.900,00) ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7.3.2005, ημέρα Δευτέρα, 
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη 
επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βό¬ 
ρειας Κυνουρίας στο Άστρος. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (άρθρο 6 
του Π.Δ. 472/1985) για έργα Οδοποιίας. 

β) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Οδοποιίας. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεντηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού με¬ 
λέτης χωρίςτο Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού (1.020,00) ευρώ και 
βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυητικών επιστολών ανα¬ 
γνωρισμένων Τραπεζών ή Τ.Π &Δ. ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας στο 
όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, 
προκειμένου να υπογράφει σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης, σύμφωνα μετά οριζόμενα στηνπαρ. 2του άρθρου 
4τουΝ. 3263/2004. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη, μέχρι 
και την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, από τα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνου¬ 
ρίας στο Άστρος, με την καταβολή πενήντα (50) ευρώ στην 
Οικονομική Υπηρεσία. Το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου 
αποτελεί αναπόσπαστο δικαιολογητικό της προσφοράς. 
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Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας στην Τρίπολη και τα γραφεία του Δή¬ 
μου Β. Κυνουρίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άστρος, 8 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ I. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ» 
Αριθμ. 5 

Ο Σύνδεσμος Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού «ΣΤΡΕ¬ 
ΜΕΝΟΣ» προβαίνει σε Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν¬ 
διαφέροντος για την επιλογή επενδυτή για την υπογραφή 
Σύμβασης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το οποίο θα γίνει με αυτοχρηματοδότηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους να προεπιλεγούν (Α' Φάση Διαγωνι¬ 
σμού), ώστε να υποβάλλουν τεχνικοοικονομικές μελέτες 
σχετικά με την Χρηματοδότηση, Μελέτη, Κατασκευή, Συ¬ 
ντήρηση και Λειτουργία του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»» (Β' Φάση Διαγωνισμού). 

Η διαδικασία του διαγωνισμού χρησιμοποιεί τις βασικές 
αρχές της κλειστής διαδικασίας δημοπρασίας με προεπι¬ 
λογή που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 2β του Ν. 
1418/1984 και τα σχετικά άρθρα του Ν. 2522/1997. Η πα¬ 
ρούσα διαδικασία προεπιλογής (Α' Φάση Διαγωνισμού) 
είναι ανοιχτή και σε αυτή δικαιούνται να συμμετάσχουν 
όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την 
διακήρυξη προεπιλογής. 

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν θα παραλάβουν τη 
Διακήρυξη της Β' Φάσης του Διαγωνισμού και θα κληθούν 
να υποβάλλουν αναλυτική Τεχνικοοικονομική Προσφορά, 
σύμφωνα με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης που 
θα συνοδεύουν την Διακήρυξη της Β' Φάσης. 

Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθεί Ανώνυμη 
Εταιρεία που θα αναλάβει την Χρηματοδότηση, Μελέτη, 
Κατασκευή, Συντήρηση και λειτουργία για 25 χρόνια της 
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων. 

Στο Αντικείμενο του συνολικού Έργου περιλαμβάνονται: 

• Όλες ανεξαιρέτως οι μελέτες που απαιτούνται για την 
λήψη αδειών κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

• Η χρηματοδότηση της κατασκευής της Μονάδας. 

• Η κατασκευή της μονάδας έτοιμης προς λειτουργία 
και χρήση. 

• Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Μο¬ 
νάδας μέχρι και το τέλος της περιόδου εκμετάλλευσης. 

• Η συντήρηση της Μονάδας για το χρονικό διάστημα 
μέχρι και το πέρας της περιόδου εκμετάλλευσης. 

• Όλες οι αναγκαίες ενέργειες και εργασίες που αφο¬ 
ρούν άλατα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, τόσο κατά τη διάρ¬ 
κεια κατασκευής, όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία 
τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και 
η κατασκευή ΧΥΤΥ, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον 
Σύνδεσμο κατά τη Β1 Φάση του Διαγωνισμού παρέχοντας 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία (περιοχή, έκταση, τοπογρα- 
φικό, κλπ). 


Το Έργο θα έχει τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτη¬ 
ριστικά και στόχους: 

• Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών χαμηλής θερμογό¬ 
νου δύναμης. 

• Επεξεργασία των ΑΣΑ για την παραγωγή καυσίμου, 
που είναι δυνατόννα αποθηκευθεί για μεγάλο χρονικό διά¬ 
στημα, χωρίς την πρόκληση περιβαλλοντικών οχλήσεων. 

• Μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αξιοποίηση του συ¬ 
νόλου των Αστικών Στερεών. 

• Χρησιμοποίηση του καυσίμου για την ενεργειακή του 
αξιοποίηση (δυνατότητα παραγωγής ενέργειας) με τον 
μέγιστο δυνατό βαθμό απόδοσης. 

• Ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική όχληση. 

• Ελάχιστη δυνατή χρησιμοποίηση συμβατικών πηγών 
ενέργειας. 

• Μέγιστη δυνατή ευελιξία λειτουργίας της Εγκατά¬ 
στασης για την αντιμετώπιση των εποχιακών διακυμάνσε¬ 
ων της ποσότητας των συλλεγόμενων ΑΣΑ. 

Οι εργασίες κατασκευής των Εγκαταστάσεων Επεξερ¬ 
γασίας ΑΣΑ θα υλοποιηθούν σε δύο (2) φάσεις: Η πρώτη 
θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίαςτωνΑΣΑγιαπαραγωγή καυσίμου καιοχρό- 
νος εκτέλεσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την λήψη των 
κατά νόμο αδειών και η δεύτερη, που θα περιλαμβάνει 
όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ενεργειακή 
αξιοποίηση του καυσίμου, με την μεγαλύτερη δυνατή 
ενεργειακή αξιοποίηση του συνόλου των ΑΣΑ και τον μέ¬ 
γιστο δυνατό βαθμό απόδοσης, ορίζεται σε δέκα οκτώ 
(18) μήνες από τη λήψη των κατά νόμο αδειών. 

Για την παρούσα Α' Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί¬ 
ται η υποβολή Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Η 
υποβολή Εγγυήσεων θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε¬ 
ση για την συμμετοχή στη Β1 Φάση και λεπτομέρειες (εί¬ 
δος και ύψος εγγυήσεων) θα καθοριστούν στη Διακήρυξη 
που θα διανεμηθεί για τη διενέργεια της Β1 Φάσης του 
Διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οποιαδή¬ 
ποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα αυτών, με έδρα 
σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη-Μέλη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ο.Ρ.Α.) του Πα¬ 
γκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και σε Κράτη, τα 
οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση σε θέματα τέτοιων διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, εφόσον καλύπτουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της Διακήρυξης Προεπιλογής. 

Η διαδικασία προεπιλογής θα προσδιορίσει ποιοι Υπο¬ 
ψήφιοι θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στη Φάση Β' του 
Διαγωνισμού, αξιολογούμενοι με βάση τα στοιχείαπου θα 
υποβάλουν και τα κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνο¬ 
νται στην Διακήρυξη. 

Η παραλαβή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για προεπιλογή και των σχετικών φακέλων θα γίνει το αρ¬ 
γότερο μέχρι ώρα 12:00 π.μ. της 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ημέ- 
ραΤΡΙΤΗ, στα γραφείατου Συνδέσμου, που έχει έδρα την 
Γαστούνη, Πλατεία Ηρώων, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
26230-32224 και 33023 και Εαχ: 26230-32253. 

Η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
των σχετικών φακέλων θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. 

Η παραλαβή του Τεύχους Πρόσκλησης μπορεί να γίνει 
από τα γραφεία του Συνδέσμου το αργότερο 20 ημέρες 
πριν την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων εκδήλω¬ 
σης ενδιαφέροντος, καταβάλλοντος ποσό 150 ευρώ στο 
ταμείο του Συνδέσμου. Η παραλαβή του Τεύχους (με φυ¬ 
σική παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω 
οουπθΐ·) θα πρέπει να γίνει, επί ποινή αποκλεισμού, στο 
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όνομα είτε του Υποψηφίου που θα καταθέσει την αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ενός από τα μέλη του 
Διαγωνιζόμενου Σχήματος. 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
Ελληνικό Τύπο και υπεβλήθη προς δημοσίευση στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣΛΟΥΡΜΠΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. Δ111 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και με 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και του εκτελεστικού αυτού Π.Δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύσιημα ανάθε¬ 
σης των δημ. έργων»: «Οδός Νεράιδα - Καραμανώλη» 
προϋπολογισμού 2.470.000 ευρώ με Φ Π.Α. Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων ΕΑΠΝΑ/2. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3η του μηνός Μαρτίου «ου 
έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Α. Καρδί¬ 
τσας (Μπλατσούκα 24). Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο 
δε διεξαχθεί στις 3.3.2005, τότε θα διενεργηθεί στις 

17.3.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 3ηςτάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής 41.900 ευρώ απευθυνόμενη 
προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας. Το όριο 
ποστοστού έκπτωσης, άνω του οποίου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης ορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας, μέ- 
χοι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας δηλ. μέχρι και την 

26.2.2005, ενώ μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών 
στοιχείων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 
(24410) 42999 και 77436, 77441. 

Καρδίτσα, 4 Φεβρουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 1272 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου) για την προμήθεια αδρανών υλικών, συνο¬ 
λικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 ευρώ, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24.2.2005, ημέρα Πέμπτη 
και από ώρα 9.00 μέχρι 10.00 (λήξη υποβολής προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ανδρέα Παπαν- 
δρέου 4), 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγ- 
γελματίεςτου υπό προμήθεια είδους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
5% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμή¬ 
θειας ήτοι: 847,50 ευρώ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών 
του Δήμου (τηλ. 26510-25959). Γιατηνπαραλαβήτωντευ- 
χών δημοπράτησης απαιτείται η κατάθεση 50,00 ευρώ 
στηνταμειακή υπηρεσία του Δήμου και η προσκόμιση του 
παράβολου κατάθεσης στο Γρ. Προμηθειών. 

Ιωάννινα, 25 Ιανουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Αριθμ. Μελέτης 237 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πορταριάς Νομού Μαγνησίας προ- 
σκαλείτους ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίων άρθρο 
9του Π.Δ/τος 609/1985 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΕΙΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» αριθ. Μελέτης 
237/2004 προϋπολογισμού δημοπράτησης 49.009,64 ευ¬ 
ρώ ( με αναθεώρηση & ΦΠΑ) (εργασίες + Γ.Ε. & Ο.Ε. = 
36.942,54 ευρώ + απρόβλεπτα 15% = 4.591,05 ευρώ & 
αναθεώρηση - 0 -+ απολογιστικά + ΦΠΑ 18% = 7.476,05 
ευρώ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής ης περίλη¬ 
ψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και 
με τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα διενεργηθεί στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3η Μαρτίου 2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 3η Μαρτίου 2005, τότε θα διενεργηθεί την 
7η Μαρτίου 2005, ημέρα (Δευτέρα) και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Πορτα- 
ριάς, οδός Τσαξίρη 1, Τ.Κ. 37 ) 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ, τηλέφωνο 
24280-99920-3. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλή¬ 
ρωση του τιμολογίου - άρθρο 9 του Π.Δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα οικοδομικά ή Κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρή¬ 
σεων που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων της παρα¬ 
πάνω περίπτωσης υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι¬ 
κρότερο από12%. 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή δημοσίων έργων. 

Γιατη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμες εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού 
ποσού 830,67 (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στο Δήμο Πορταριάς και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στηνπαρ. του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985. 
Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών ης Κοι¬ 
νοπραξίας, στην περίπτωση που ο προσφέρων διαγωνιζό- 
μενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρο¬ 
νικό περιορισμό (άρθρο 23 Π.Δ. 609/1985 και το άρθρο 4 
του Ν. 3263/2004). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος υπόλοιπο του προγράμματος ΕΠΤΑ και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6% 0 του άρθρου 27 παρ. 
34-37του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του αναδόχου και οι επι¬ 
βαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ. καθορίζονται στο 
άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει κύριο του έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης (διακή¬ 
ρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το τιμολόγιο 
μελέτης η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές καιταπαραρτήματάτους, Τ.Σ.Υ. Η τε¬ 
χνική περιγραφή (Τ.Π.) ο προϋπολογισμός μελέτης). 

Διατίθενται από το Δήμο Πορταριάς, πληροφορίες: Κα- 
ρούτσου Ρούλα 24280-99920 - 3 εσωτερικό 8). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούνναπάρουντα παραπάνω τεύ¬ 
χη, μέχρι και έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, από γραφεία του Δή¬ 
μου Πορταριάς με την καταβολή των είκοσι (20,00) ευρώ. 

Τα έξοδα των έκτου Νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον Ιο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Πορταριά, 9 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθμ. 470/80 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κα¬ 
λαμάτας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων των Κρατών - Μελών 
της Ε.Ε. καιτων Κρατών-Μελώνπου δικαιούνται με τη συμ¬ 
φωνία Ε.ΟΧνα μετέχουν σε διαγωνισμούς Κρατών-Μελών 
της Ε.Ε., με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δη¬ 
μοπρασίας προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παρ.2α και 4β του Ν. 
1418/1984 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 
"Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και του 
Π.Δ. 609/1985 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων", όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και του Ν. 3263/2004 
"Μειοδοτικό Σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και 
άλλες Διατάξεις", για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 


του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΕΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού: 

224.200 € (εκ των οποίων 1.242,93 € για αναθεώρηση και 

34.200 €για Φ.Π.Α.) Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΤΑ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλα¬ 
μάτας που βρίσκονταιι στην οδό Σπάρτης 46 στην Καλαμά¬ 
τα, στις 28.2.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (λήξη 
επίδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημο¬ 
πρασία δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα 
επαναληφθείστις3.3.2005ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ, του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,Α2, ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣΤΑΞΗΣ για έρ¬ 
γα "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ" με την προσκόμιση αποκλειστικά και μό¬ 
νο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της επιχεί¬ 
ρησης στο ΜΕΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Χ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις ανωτέρω αναφερόμενεςτου Ελληνικού Μητρώ¬ 
ου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεντηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Γιατην απόδειξη της αξιοπιστίας τους, της χρηματοοικονο¬ 
μικής και τεχνικής τους ικανότητας, οι υποψήφιοι, θα πρέπει 
να καταθέσουν στην επιτροπή διαγωνισμού τα δικαιολογητι- 
κά που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 
μία κοινοπραξίες. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πρέπει να είναι πο¬ 
σού: 3.800 € και να απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας. 

Τα τεύχη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη παρέχονται καθημερι¬ 
νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΚτηλ. 27210-63132 μέχρι και έξι (β) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, με κα¬ 
ταβολή του ποσού των 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα έξοδα 
παραγωγής των τευχών. 

Η δαπάνη δημοσίευσηςτηςπαρούσης βαρύνει την ανά¬ 
δοχο επιχείρηση. 

Καλαμάτα, 9 Φεβρουάριου 2005 

Ο Αντιπρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - ΔΠΚΕ, ανακοινώ¬ 
νει τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διάγω- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


νισμού της αριθμ. 08/04 ΥΕΝ/ΔΠΚΕ Β’Δ/ξης για την προ¬ 
μήθεια πολυβόλων, για επανέλεγχο των όρων της. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θα οριστεί 
και θα δημοσιευτεί, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
διαδικασίας. 

Πειραιάς, 9 Φεβρουάριου 2005 

Η Τμηματάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΣΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
Αριθμ. 730 

Ο Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει ότι θα διενεργη- 
θεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκα- 
τό(%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3263/2004 του Ν. 
1418/1984 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων 
609/1985 και 171/1987, όπως ισχύουν σήμερα μετηντρο- 
ποποίηση η αντικατάσταση τους περί κατασκευής Δημο¬ 
σίων έργων καιτους ορούςτης εγκεκριμένης μελέτηςτης 
ΤΥΔΚ υπ’ αριθ. 4/2005του έργου: Προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση καθισμάτων στο Πνευματικό Κέντρο. 

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχερται 
στο ποσό των 64.383,47 € συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ 2004. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουάριου 2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής των προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής Διενέργειας Διαγωνισμών στα γραφεία του Δήμου. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την ανωτέρω ημερομηνία η κριθεί ασύμφορος 
θα επαναληφθεί στις 7.3.2005 ημέρα Δευτέρα με ώρα λή¬ 
ξης προσφορών την 10.00 πμ στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη 
δημοσίευση. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα οικοδομικά 
με πτυχίο Α1 τάξης και άνω. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1092,00 
€ ποσοστό 2% του προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας η με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το όριο του ποσοστού πάνω από το οποίο ο ανάδοχος εί¬ 
ναι υποχρεωμένος να προσκομίζει πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης (σύμφωνα με το άρθρο 4του Ν.3263/2204) 
καθορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και 
τις αναλυτικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να λάβουν από τα γραφεία του Δήμου Ορχομενού 
στο τηλ22610-97214 Γεώργιο Στάμου κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. 

Ορχομενός, 8 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων εκτίθεται σε ανοικτό ΜΕΙΟΔΟ¬ 
ΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ στις 25.2.2005 ημέρα Παρασκευή και 


ώρα 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών). (Σε περί¬ 
πτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος 
θα επαναληφθεί στις 4.3.2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 π.μ.) στο Δημαρχιακό Κατάστημα με έγγραφες,και 
ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια: 

1. Πετρελαίου Θέρμανσης 

2. Πετρελαίου Κίνησης 

3. Βενζίνης Σούπβρ 

4. Βενζίνης Αμόλυβδης. 

Με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ με βά¬ 
ση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του υλικού 
και για χρονικό διάστημα από 1.3.2005 έως 31.12.2005. 

Το ποσοστό έκπτωσης (%) αναφέρεται στη νόμιμα δια- 
μορφούμενη τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του υλι¬ 
κού την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ήτοι: Τρεις χιλιάδες 
οκτακόσια ενενήντατρία ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (3.893,20 €) 

Πληροφορίες για τα παραπάνω μπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δημοτικό Αμαξοστάσιο. 

Κηπάκι Σαραγιών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(7:30 π.μ έως 2:30 μ.μ) πληροφορίες Παδιός Νίκος Τηλ. 
2431076611-12. Τα έξοδα της παρούσης διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον τελευταίο υπερθεματιστή. 

Τρίκαλα, 2 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜ ΗΛΟΣ 

- ♦ - 

(18) 

ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

Αριθμ. 55 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Φιλίππων διακηρύσσει την επιλογή αναδό- 
χου, με το σύστημα προσφοράς του άρθρου 10 του ΠΔ 
609/1985, που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή, για 
την Εκτέλεση του έργου: 

«ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΑΑΧ ΕΠΕΞΕΓΓΑΣΙΑΣ ΛΥ¬ 
ΜΑΤΩΝ», 

1. Προϋπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 
2.191.297,17 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των πο¬ 
σών για αναθεώρηση (110.702,83 Ευρώ) και Φ.Π.Α. 
414.360,00 Ευρώ). 

Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται σε 

Υδραυλικά έργα: € 1.208.967,58 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα: € 744.204,58 

Έργα καθαρ. νερού & Αποβλ. € 238.125.00 

2. Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης 

Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει με την "ανοικτή διαδικα¬ 
σία" του άρθρου 4 παρ. 2α του Ν. 1418/1984. Το κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι η ελάχιστη ανηγμένη προ¬ 
σφορά. Σε περίπτο)ση που περισσότερος του ενός δια- 
γωνιζόμενοι επιτύχουν ίση ανοιγμένη προσφορά, τότε ως 
μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος πού έχει την μεγαλύ¬ 
τερη συνολική βαθμολογία στην τεχνική προσφορά. 

3. Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΚΥΑ Φι¬ 
λίππων στο Δημαρχείο Φιλίππων στις Κρηνίδες Καβάλας. 

4. Προθεσμία Λήξης κατάθεσης προσφορών 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
φακέλων συμμετοχής στη διαδικασία ορίζεται η 
28.3.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διενερ- 
γηθεί ο διαγωνισμός κατά την ως άνω ημερομηνία τότε 
και μόνο τότε η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατά¬ 
θεσης προσφορών θα είναι η 31.3.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 πμ. 

5. Παραλαβή τευχών 

Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν 
οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύ¬ 
χη που αναφέρονται, διατίθενται από την ΤΥΔΚ Ν. Καβά¬ 
λας, Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο Καβάλας, Καβά¬ 
λα, 651 10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα πα¬ 
ραπάνω τεύχη μέχρι και Δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημο¬ 
πρασίας, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευ¬ 
χών, έναντι ποσού 100,00 (τηλ. επικοινωνίας 
2510291227). 

6. Τρόπος υποβολής Προσφοράς 

Η υποβολή του εν λόγω φακέλου μπορεί να γίνει απο¬ 
κλειστικά δια καταθέσεως του στην οικεία Επιτροπή διε¬ 
ξαγωγής της διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα του άρ¬ 
θρου 5 παρ. 1 του Ν. 2940/2001, όπως ερμηνεύονται και 
διευκρινίζονται στις εγκυκλίους 22/2001 και 37/2001 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 
609/1985 

7. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές: 

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕ- 
ΕΠ: στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων τάξης 2ης και 
άνω, στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων τά¬ 
ξης 1ης και άνω, στην κατηγορία Έργων Καθαρισμού και 
Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων τάξης Α2 και άνω, 
σύμφωνα με τον Ν.2940/2001 και τους περιορισμούς που 
θέτει η εγκύκλιος 51 της ΓΤΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17α/05/77/ 
Φ.Ν.312/ 23.12.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή¬ 
μερα και. τις διαφοροποιήσεις που ισχύουν για Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού ή γειτονικών νο¬ 
μών, ή κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που να καλύπτουν μαζί τις παραπάνω κατηγορίες 
και τάξεις και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (δικαιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π. Δ. 334/2000) και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κρατών 
που δικαιούνται με τη συμφωνία ΕΟΧ να μετέχουν σε δια¬ 
γωνισμούς Κρατών μελώντης Ε.Ε., μόνες ή σε Κοινοπρα¬ 
ξία με Επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποχρεούνται να συνερ- 
γασθούν για τη σύνταξη των μελετών που θα υποβληθούν 
μκ την προσφορά, καθώς και για την σύνταξη των μελε¬ 
τών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, με: 

• Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών 
γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
μελετητών και έχουν πτυχία: 

- Μελετών Υδραυλικών Έργων, Β’ ή Γ’ τάξης, στην κα¬ 
τηγορία 13 

- Στατικών Μελετών, Β’ ή Γ’ τάξης, στην κατηγορία 8 

- Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Γ’ ή Δ’ τάξης, 
στην κατηγορία 9 

- Χημικοτεχνικών Μελετών, Γ’ τάξης, στην κατηγορία 18 

• Αλλοδαπά γραφεία μελετών, που θα έχουν τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και το δυναμικό ανά κατηγορία με¬ 
λέτης, όπως αυτά καθορίζονται από το Ν. 716/1977 και τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και θα είναι εγγεγραμμένα 


σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με το ΠΔ 346/1998, 
όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/2000. 

• Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις κτχύουσες διατά¬ 
ξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

8. Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία 

Γιατη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμ ιετοχής δύοτοις 
εκατό (2%) επί του Προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
ΦΠΑ και Αναθεώρηση), δηλαδή συνολικού ποσού 
43.825,94 Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέ- 
τουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 
του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/1985. Σε περίπτωση Κ/ξίαςοι 
εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελώντης. 

9. Εφαρμοστέες διατάξεις 

Η δημοπράτηση του όργου, η εκτέλεση της σύμβασης 
και η κατασκευή του έργου θα διέπονται από διατάξεις 
του Ν.1418/1984του Π.Δ609/1985, του Ν.2940/2001,του 
Π.Δ 171/1987 του Ν.3263/2004 και κανονιστικές αποφά¬ 
σεις που αφορούν το έργο, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 
Εκτενέστερη αναφορά των ισχυουσών διατάξεων γίνεται 
στην αναλυτική διακήρυξη του έργου. 

Κρηνίδες, 9 Φεβρουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
Αριθμ. 1219 

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλει¬ 
στές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη προσφορά για την προμήθεια «καυσίμων και λι- 
παντικών έτους 2005» ενδεικτικού προϋπολογισμού 
120.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (αρ.μελ. 1/2005) σύμφωνα με 
τις διατάξεις: 

Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Ο.Τ.Α.» 

Του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση ρύθμιση θεμά¬ 
των Τ.Α.». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Φεβρουάριου 2005, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Πλαστήρα 14 ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : Ολα τα 
φυσικά η νομικά πρόσωπα. 

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% του προϋπο¬ 
λογισμού δηλ. δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 
€)■ 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδο- 
Χθ· 

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
οφείλουν να το πράξουν σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
1210/8.2.2005 διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού την 
οποία πρέπει να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος Φασκιώτης. 

Ν. Ερυθραία, 9 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 
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( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
Αριθμ. 1220 

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κλει¬ 
στές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη προσφορά για την «προμήθεια γάλακτος έτους 
2005 για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού 13.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
(αρ.μελ. 4/2005) σύμφωνα με τις διατάξεις : 

Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Ο.Τ.Α.» 

Του Π.Δ. 410/1995 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 11 

Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση ρύθμιση θεμά¬ 
των Τ.Α.» 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Φεβρουάριου 2005, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Πλαστήρα 14 ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής, 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

Όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα. 

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφο¬ 
ρά και οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% του προϋπο¬ 
λογισμού δηλ. διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λε¬ 
πτών (267,60 €). 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδο- 
Χθ· 

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
οφείλουν να το πράξουν σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
1209/8.2.2005 διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού την 
οποία πρέπει να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος Φασκιώτης. 

Ν. Ερυθραία, 9 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 

Αριθμ. 484 

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει την ανοικτή δημοπρασία και 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παρ.4 
1418/1984 και άρθρο 7 ΠΔ 609/1985) επιλογή αναδόχου 
σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα και το Ν3263/2004, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για 
την κατασκευή του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ" προϋπολογισμού 11Ο.ΟΟΟ,ΟΟΕΥΡΩ (με αναθεώ¬ 
ρηση καιΦ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
σης 28.2.2005, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10:00π.μ, από την Επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί 


πιν ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθείτην 3.3.2005, ημέρα Πέ¬ 
μπτη, με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10:00π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου. Στο διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την Α2 του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράπι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελεστεί, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή: Γιατην συμμετοχή στο διαγωνι¬ 
σμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγ¬ 
γυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 1.864.41 ΕΥΡΩ 
του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ.1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματι¬ 
κή εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τη παρ:2 του 
άρθρου 4του Ν.3263/2004 ορίζεται για το παρόν έργο ίσο 
με δώδεκα τοις εκατό (12%). Η πίστωση του έργου προ¬ 
έρχεται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου οχτώ (8) 
ημερολογιακούς μήνες από πιν ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους. καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου, απτό όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
νσ λάβουν γνώση και των υπολοίπων στοιχείων της μελέ¬ 
της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λο¬ 
γαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αγναντερο, 8 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΤΡΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




